ERRATA 


En el número 10 de esta Revista (Octubre 31 de 1929) han apare- 
cido los siguientes errores y omisiones: 

En página 199 corresponde el signo ô a la figura de la parte 
superior de la lámina y el signo 2 a la de la parte inferior, 

En página 200 línea 11, después de ils se han omitido las palabras: 


ne volent pas et quand ils.... 


En página, 201 línea 7 debe leerse Mariia en vez de Matria, y pilo- 
sa en vez de pilosa. 

En la misma página 201 nota (*) en las líneas 18 y 19 de la lista 
se leerá: 
Bruchomyrma acutidens iv: iye as: cve vce aic sss Néotropique 

Pseudoatta argentina ... e i íd. 

En el N.* 16, Julio 31 de 1931, página 278, Nota 1 Ta ` debe decir : 

La Entomología en la sexta reunión de la Soc. Arg. de P. Regio- 
nal del Norte. 


CON ESTE NUMERO TERMINA EL TOMO III 
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